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UNO 8 HS11 699,00 €* 


Farbe light silver 


Farbe warmweiß 


Rahmenformen 


Zentralrohr 
28“ / 43, 48, 53, 57 
26“ 43 
Spezifikationen 
Rahmen Alumnium 6061 Griffe Ergo 
Gabel SR Suntour OR-7V Vorbau Aluminium, verstellbar 7 
Schaltung Shimano Nexus 8-Gang Sattel Selle Royal Rio City Artikel-Nummern 
Schalthebel Shimano, Drehgriffschalter Sattelstütze Patent, gefedert, Aluminium Räder Form RHcm Farbe Artikel 
Kettenradgarnitur SR Suntour 38 Z. Pedale Aluminium, Rutschfest 28 Zoll Zentralrohr 43 warmweiß 26101443 
Kette KMC Scheinwerfer Busch & Müller LYT N Plus, 25 Lux, mit Standlichtfunktion 28 Zoll Zentralrohr 48 warmweiß 26101448 
Bremshebel Magura Rücklicht Busch & Müller Toplight Flat S Plus, mit Standlichtfunktion 28 Zoll Zentralrohr 53 warmweiß 26101453 
Bremsen Magura HS-11, hydraulische Felgenbremse Schutzbleche SKS, Kunststoff 28 Zoll Zentralrohr 57 warmweiß 26101457 
Bereifung Schwalbe ROAD PLUS 47-622, PunctureGuard Pannenschutz Gepäckträger I-Rack, Aluminium 26 Zoll Zentralrohr 43 warmweiß 26101643 
Speichen Niro Ständer Ursus Queen, Mittelbauständer 28 Zoll Zentralrohr 43 light silver 26101843 
Felgen Ryde X-Star, Aluminium Schloss So 28 Zoll Zentralrohr 48 light silver 26101848 
Nabe (vorne) Shimano Nabendynamo Gewicht 24,7 kg 28 Zoll Zentralrohr 53 light silver 26101853 
Nabe (hinten) Shimano Nexus 8-Gang, mit Rücktrittbremse 28 Zoll Zentralrohr 57 light silver 26101857 
Lenker Tour, Alumnium 26 Zoll Zentralrohr 43 light silver 26102043 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


